MGR KAZIMIERZ 


CIECIA 


ADWOKAT 


NAJUKOCHANSZY MAZ, OJCIEC I DZIADZIUS 
zmarl dnia 26 grudnia 1990 roku w wieku 86 lat. 


MSZA SW. ZALOBNA odprawiona zostanie w dniu 3 styeznia 1991 roku o godzinie 9-tej w Domku 
Loretaúskim przy kosciele OO. Kapucynów. 


Odprowadzenie Zmarlego na miejsce wiecznego spoczynku nastapi w tym samym dniu o godzinie 11.40 
z kaplicy na cmentarzu Rakowickim, o czym zawiadamiaja pograzeni w bólu i żałobie: 


ŻONA, CÓRKA, SYN, SYNOWA, WNUKI, SIOSTRY I RODZINA. 


